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セツトアツプ編 
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『スタートガイド〇設置編』 
の次にご覧ください。 


〇 Windows のセットアップ 
© 「必ず実行してください」を実行する 
0 「画面で見るマニュアル」の準備をする 
〇 インターネット接続の設定をする 
Q Windows を最新の状態にする 
〇 FMV を最新の状態にする 

セキユリテイ対策をする (セキュリティ対策ソフトの初期設定） 
© ユーザー登録をする 
Q パソコンの状態を保存する (マイリカバリ） 
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このマニュアルの表記について 


画面例およびイラストについて ■ 

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およびイラストが若干異 
なることがあります。また、ホームページなどの画面例については、情報が更新され、画面の一部やメニューの 
項目などが異なる場合があります。 


本文中の記号について 1 

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。 

rMi 重 • 要 - 

お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。 

必ずお読みください。 

PpOINT r 

操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。 

参照先を記述しています。 

# 固 

参照していただきたいマニュアルを記述しています。 

0 

冊子のマニュアルを表しています。 


製品や各部名称などこのマニュアルでの呼び方について J 

このマニュアルでは次のように表記しています。 


製品名称/各部名称 

このマニュアルでの表記 

FMV-DESKP0WER 

FMV 、 DESKP0WER 

FMV-TE0 

FMV 、 TE0 

FMV-BIBL0 

FMV 、 BIBL0 

Windows Vista® Home Premium 

Windows または Windows Vista または Windows Vista Home Premium 

Windows Vista® Business 

Windows または Windows Vista または Windows Vista Business 

Norton Internet Security 2007 

Norton Internet Security 

ウイルスバスター 2007 
トレンドフレックスセキュリティ 

ウイルスバスター 

FMV 画面で見るマニュアル VI. 2 

画面で見るマニュアル 

フラットポイント、フラットポイントデジタイザ 

フラットポイント 


商標および著作権について 


Microsoft 、 Windows、Windows Vista 、 Aero、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録 
商標または商標です。 

Adobe 、 Authorware 、 Rash 、 Reader および Shockwave は、合衆国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登 
録商標です。 

@nifty は、ニフテイ株式会社の商標です。その他の各製品名は、各社の登録商標または商標です。その他の各製品は、各社の著作物です。 


All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2007 
























Windows のセツトアップ 


初めて電源を入れる〜 Windows のセットアップ 

初めて電源を入れるときは、 Windows のセット アップと いう作業が必要です。 Windows のセットアッ 
プとは、初めてパソコンの電源を入れるときに、1回だけ行う操作です。 このマニュアルの手順どおり 
に進めてください。 この Windows のセツトアップが終わらないと、パソコンは使えるようになりません。 


D 『スタートガイド1設置編』をご覧になりましたか？ 

あらかじめ D 『スタートガイド1設置編』をご覧になり、パソコンの設置•接続をお済ませになってか 
ら、セツトアップを始めましょう。 



Windows のセットアップ1 



































































ットアップ時の注意事項 




( BIBLO をお使いの場合) 

• AC アダプタが接続されているか確認してください。バッテリ残量がなくなると、途中で電源が切れ 
て Windows のセットアップに失敗し、 Windows が使えなくなる場合があります。 

• ここではマウスを接続しないでください。 

「『画面で見るマニュアル』の準備をする」の 手順4 (••► P .19) が終わってから接続してくださし、。 


(セットアップ前には周辺機器を接続しないでください) 

•別売の周辺機器 （ LAN ケーブル 、 USB メモリ、メモリーカード、プリンタなど）は Windows のセッ 
トアツプが終わるまで接続しないでください。 


<セットアップが終わるまで電源を切5ないでください） 

• Windows のセットアップの途中で電源を切ると、 Windows が使えなくなる場合があります。 

「「必ず実行してください」を実行する」 （••► P .12) の手順が終わるまでは、絶対に電源を切らない 
でください。 


([時間に余裕をもって作業してください） 

• Windows のセットアップをした後は、パソコンを使えるようにするための準備が必要です。 
パソコンの準備には、半日以上の時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。 
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, お使いの機種の操作方法を確認してください \ 


これ以降の操作は、お使いの機種によって異なります。お使いの機種の操作方法を確認してください。 
なお、お使いの機種によってイラストは若干異なることがあります。 

( deskpower ^ . マウスを 使って操作をします。 


»> 





目的の位置にマウスポインタを合わせ、左ボタンを 
カチッと1回 押して、すぐに離します。 

この操作のことを、 「クリック」 といいます。 


マウスを平らな場所に置いたまますべらせると 
マウスの動きに合わせて、マウスポインタ） 

が画面の上を動きます。 

P POINT 

マウスの向きに注意してください 

-ワイヤレスマウスはボタンがあるほうをパソコン本体に向けて使います。 

• USB マウスはケーブルをパソコン本体に向けて使います。 

マウスポインタがうまく動かない場合 

操作をしてもマウスポインタがうまく動かない場合は D 『スタートガイド1設置編』を 
ご覧になり、パソコンを設置している環境および接続の確認をしてください。 


( TEO 、 B 旧 LO ) (loox p を除く） ••“ ••フ ラツトポイン トを 使つて操作をします。 



指先で操作面をなぞると、指の動きに合わせて、 
^ (マウスポインタ）が画面の上を動きます。 


目的の位置にマウスポインタを合わせ、左ボタンを 
カチッと1回 押して、すぐに離します。 

この操作のことを、 「クリック」 といいます。 


( LOOXPs / u - x ) 


ステイツクポイン トを 使って操作をします。 



指先でスティックポイントをなぞると、(マウス 目的の位置にマウスポインタを合わせ、左ボタンを 

ポインタ）が画面の上を動きます。 カチッと1回 押して、すぐに離します。 

この操作のことを、 「クリック」 といいます。 


Windows のセットアップ 3 
































































Windows のセツトアップ 


1 D 『スタートガイド1設置編』をご覧になり、パソコンの電源を入れます。 

^ DESKPOWER, BIBLO の場合 
手順3 へ進んでください。 

^ TEO の場合 
手順2 へ進んでください。 


Z TEO の場合は、次の操作を行ってください。 DESKPOWER ， B 旧 LO の 
場合は、この操作を行う必要はありません。 手順3 へ進んでください。 


【 Mi 重•要 • 

設置場所について 

• AV ラックに収納する場合は、 AV ラック前面にドアなどがないもの、および AV 
ラック背面がふさがれていないものをお使いください。また、パソコンと周囲の 
ラックの壁の間に、 5cm 以上のすき間をあけてください。 

•次のような場所でお使いになると、パソコンが故障する場合があります。設置場 
所の問題による故障の場合には保証期間内でも有償修理となります。 

• 棚やドア付き AV ラックなど、空気の流れが悪く熱のこもりやすい場所 
• パソコンの前後左右および上部に充分なスペースをとれない場所 


#適切な場所に設置してある場合 

0キーを押してください。セットアップが始まります。この後は、 手順3 へ進んでください。 

=>一度電源を切り、適切な場所に設置し直す場合 

圓キーを押してください。パソコンの電源が切れます。 D 『スタートガイド1設置編』をご 
覧になり、適切な場所に設置し直した後、もう一度 手順1 からセットアップを始めてください。 

#セットアップが終わった後、適切な場所に設置し直す場合 

0キーを押してください。セットアップが始まります。この後は、 手順3 へ進んでください。 
セットアップが終わった後、 D 『スタートガイド1設置編』をご覧なり、適切な場所に設置し 
直してください。パソコンが起動するたびに、この画面が表示されます。 Windows のセットアッ 
プが完了するまで園]キーを押して操作を続けてください。 Windows のセツトアップが完了す 
るまで圓キーを押さないでください。 



適切な場所に設置している場合：キー 

適切な場所に設置していない場合：圓]キー 

セツトアップ後、適切な場所に設置する場合： 0 キー 
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「 Windows のセットアップ」画面が表示されるまで何も触らずに、そのま 
ましばらくお待ちください。 

電源を入れると、 「Windows のセツトアップ」画面が表示されるまでの間、次のような画面が表 
示されます。 



電源を切らずにそのままお待ちください 

「Windows のセットアップ」画面が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗に 
なったり （1 〜3分程度)、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障 
ではありません。 電源を切らずにそのままお待ちください。 

途中で電源を切ると、 Windows が使えなくなる場合があります。 




「 Windows のセツ 
トアップ」画面が 
表示されたら、手 
順4へ進んでく 
ださぃ。_ 



しばらく操作をしないと 

これ以降、電源を入れた状態でしばらく（約5分間）操作をしないと、動画（スク 
リーンセーバー）が表示されたり、画面が真っ暗になったりすることがありますが、 
電源が切れたわけではありません。これはパソコンの省電力機能が働いている状態 
です。 

フラットポイント、スティックポイント、キーボードを操作すると、元の画面に戻 
ります。フラットポイント、スティックポイント、キーボードを操作しても元の画 
面に戻らない場合は、電源ボタンを押してください。ただし、電源ボタンまたは電 
源スイッチは、4秒以上押したり、スライドさせたりしないようにしてください。 
4秒以上押したり、スライドさせたりするとパソコンの電源が切れ、 Windows が 
使えなくなる場合があります。 


▼電源を切って Windows が使えなくなった場合 
D 『トラブル解決ガイド』 

—「Q&A 集」—「パソコンがおかしいときの Q&A 集」 —「Q パソコンの電源を入れると、 
Windows が再起動を繰り返す」または 「Q パソコンの電源を入れても、 Windows が起動 
しない」 


電源を切らずに次のページへ 
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4 次の設定になつていることを確認してか5、「次へ」をクリックします。 


「国または地域」 ► 日本 

「時刻と通貨の形式」 ► 日本語（日本） 

「キーボードレイアウト」 ► Microsoft IME 



重•要 • 

この画面の設定は変更しないでください 

設定を変更すると、パソコンを正常にお使いいただけなくなる可能性があります。 
手順4で確認した設定のままで次の手順へ進んでください。 

「日本」、「日本語（日本)」、 「Microsoft IME」 以外になっていた場合 

各項目の右横に表示されたIをクリックすると項目の一覧が表示されます。表示さ 
れた一覧の中から、それぞれ該当する項目を選択してください。 
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5 ライセンス条項の内容をご覧になり、ご同意いただけるときは「ライセンス 
条項に同意します」を2ヶ所クリックして囹にし、「次へ」をクリックし 
ます。 

Windows を使用するには「マイクロソフトソフトウェアライセンス条項」と「使用許諾契約書（ラ 
イセンス条項)」の同意が必要です。 





電源を切らずに次のページへ 


Windows のセットアップ 7 






























次の項目を入力•選択してから、「次へ」をクリックします。 


ューザー名卜 半角英数字 （ a 〜 z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) でお好きな名前を 
入力してください。 

(%などの記号は入力しないでください。） 

パスワード ► 入力しないでくださし、。 

(パスワードは後から設定できます。） 

アカウントで使用する画像 ► お好みの画像をクリックしてください。/ 



SMiWm 

ユーザー名は半角英数字 （ a 〜 z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) で入力してください 

ユーザー名は半角英数字 （ a 〜 z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) で入力してください。（％などの 
記号は入力しないでください。）半角英数字 （ a 〜 z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) で入力しないと、 
バソコンが正常に動作しなくなる可能性があります。 

パスワードは、ここでは入力しないでください 
パスワードは後から設定できます。 Windows のセットアップがすべて完了した後 
に設定してください。パスワードの設定方法については、 Windows のヘルプを表 
示し、「パスワード」で検索して「コンピュータをパスワードで保護する」をご覧 
ください。 


P POINT 

ユーザー名を半角英数字 （a 〜 z、A 〜 Z、 〇〜 9) で入力するには 

「Microsoft IME 」 の言語バーの入カモードが、次のようになっていることを確認してください。 

国网 

入カモードが is になっていない場合は、キーボードの psi を押してください。 

















































次の項目を選択してから、「次へ」をクリックします。 

コンピュータ名卜 変更しないでください。 

デスクトップの背景 ► お好みの画像をクリックしてください。_ 



感重-要籲 

コンピュータ名は、ここでは変更しないでください 

表示されているコンピュータ名は、後から設定できます。コンピュータ名を変更す 
る場合は、 Windows のセットアップがすべて完了した後に変更してください。コ 
ンピュータ名の変更方法については、 Windows のヘルプを表示し、「コンピュー 
夕名」で検索して「コンピュータ名を変更する」をご覧ください。 




電源を切らずに次のページへ 
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「推奨設定を使用します」をクリックします。 



「開始」をクリックします。 


























10 「必ず実行してください」ウィンドウが表示されるまで、そのまましばらく 
お待ちください。 

この間に画面が何度か変化します。「必ず実行してください」ウィンドウが表示されるまで、お使 
いの機種により5分以上時間がかかる場合があります。 



しば5くおまちください 


数屬飄 H 、 



声 POINTV 

Windows のセットアップでパスワードを設定した場合 

Windows のセットアップでパスワードを設定した場合は、再起動後にログオン画面が表示さ 
れます。ログオン画面で、ユーザー名をクリックし、 Windows のパスワードを入力してから、 
©をクリックしてください。 Windows を始めることができます。 

^ 2 続いて、「必ず実行してください」を実行します （••► P .12)。 
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「必ず実行してください」を実行する 


「必ず実行してください」は、パソコンの初期設定を行うプログラムです。以降の手順は最 
後まで必ず実行してください。実行しないと、しヽくつかの機能がお使いになれません。 
機種によっては、画面が表示されるまでに時間がかかることがありますが、そのままお待ち 
ください。 


「実行する」をクリックします。 


〇〇必ず実行してください 


本パソコンをご使用〇史だく上で、重要な初期設定を行います。 


-設定内容- 

レ各種ソフトウェアの初期設定およびス5一 トアツブブログラムの登録を行います。 

レ保 I 正開始日を表舌します。 

d トドウェァの診断を行います。(初めて電源を入れ fc 時のみ） 

レデスりトツブを富士通オリ'ジナルの設定に変更します。 

「実行する J をりリックすると以下の9ィァロ!;表示されます。「続行 J をクリックし、必す設定してください。 
抑期設定を行 1 D ないと、（ X つかの襪能が使用できません。 



実行する 


(画面は機種や状況により異なります） 

「ユーザーアカウント制御」ウインドウが表示されたら、「続行」をクリック 
します。 



3パソコンの初期設定が始まります。そのまましばらくお待ちください。 




































八ードウエア診断が始まり、次の画面が表示されます。 手順5 の画面が表 
示されるまで、そのままお待ちください。 

途中、ディスプレイを診断する画面なども表示されます。 



デイスブレイ 
ハードディスク 


正常 
正常 
正常 
診断中. 


0 


25 50 75 100% 


AU rights reserved, CapynghtS) 2000-2006 FUJITSU LIMITED. 



「診断センターにお問い合わせください」の画面が表示された場合 

画面の指示に従ってください。 


この画面が表示された5、保証書を用意します。 


この度は fmv シリーズをお m 成め頂き誠にありがとうござI法す。 

•保 if 月始日の記入抑私调合、保証窖は無効となります。 

•保 E 期間は、）彳ソコン本体内の褀数箇所に記錄されております。 

なお、 FMV 画面で見るマニュアルのノりコンの牾報か权 〗 つでもご覧頂けるように 
なってぉります。 

•無料修理に関する詳細は、保_1喾裏面の「無料修理規定」をご覽下さい。 

(注〉何らかの理由Iこより、保■正書Iこ記入された「保証聞始日」とノ、♦ソコン本体に 
記録された「保 E 閉始日」が異なる塌合には、古 L 旧付をもって保証 P 為始日 


保証閎始日： 200* 年**月**日 
保証期間：保証閲始日より*年 



保証書は梱包箱に貼り付けられています。 



画面に表示された保証開始日を、保証書に書き写します。 

保証書に保証開始日が記入されていないと、 保証期間内であっても 有償での 修理となります（なお、 
保証開始日は本製品の電源を最初に入れた日になります)。 

保証書は大切に保管してください。 


この度 i 3 fmv シリーズをお m 成め1賠誠に®りがとうごさI法す。 

麵漏■鑼離す溫 

m , 、塌合、保証眷1撫幼となります。 



警懸域總織獻，=裘:存藤 


^ 保証閎始日： 200*年*明**日 

保 H 期間：揉始0よ 0* 年 


厂思》 1 


FufflSU 保証書圓 


H お害様保管1 


ed 

^ "層，!^ 

甚 ±a 株式会社 

厂修理記嫌 j 


仏 本 «=齡微合日« ^纖 =. 


販充店/販充会社嫌へのお願い 

ご飯宪■•に、お貢い上げ B. 貴»/貴社名 • ttJJf. 霉 B 番-をこ B 入のうえ • 
本保1111をお*锋にお*しくだ«い， 


保証開始日 

保証期間 

年月日 

J 保証開始日よ yi 年間 

( お頁い上 〖 T 日 K 入欄 年 

月 日） 

L 修理記》し 


:雜騮ぽ期 MS 」 

• 保証期 iwirr 後の修通等、アフター 1 


富士通株式会社=? 

厂•ハードウェアの故 _• 

AH. 

をお約束す； 


を柿で糊することをお喊するものです • <抓_ご«ください.〉 

■サービスについてご不明な点は、本保 b « k « の修 ssttsm またはお買い上げの IEWS / 販充会社へお剛脅わせください • 〇 


(保証書の文面はお買上げの状況により異なります） 




電源を切らずに次のページへ 


「必ず実行してください」を実行する13 
















































































「閉じる」をクリックします。 



次の手順へ進んで良ければ「いいえ」をクリックします。 

もう一度保証期間を確認したいときは「はい」をクリックしてください。 



表示されたウインドウの内容を確認し、 roKj をクリックします。 



(画面は機種や状況により異なります) 


画面がいったん暗くなり、パソコンが再起動します。 

















































10 「パソコン準備ばっちりガイド」が起動するまで、しばらくお待ちください。 


rMi 重■要. 

「テレビの初期設定」ウィンドウが表示されたら（テレビチューナー搭載機種のみ) 

表示されたウインドウの内容を確認し、 「 OK 」 をクリックします。 



この後は「補足情報①」 （••► P .58) をご覧になり、テレビの初期設定を行ってく 
ださい。 
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「パソコン準備ばっちりガイド」の画面が表示されたことを確認します。 


激パソコン笔僱ばつちりガイド ^ 


パソコン準備ばっちりガイド 


はじめに 

必"^板してください_ 


画面で見る^?ニユ7^レ 


ィネット 


IP 龍 LAN 


m アップデートナビ 


マイリ狀リ 


必要に応じて実施してください 


メール 


1% l - r - w ノト制褲 




[*?7TS ] 


I はじめに 

r パソコン準備ばっちりガイド」へようこそ！ 

このガイドの左側のメニューボタンを順番にクリックし、案 
内に従って操作を進めると、必要な準備をひととおり済ませ 
ることができます。 

準備を中断するときは、左側のメニューの一番下にある[終 
了する]をクリックします。ただし、中断した6、なるべく 
早く再開して続きの操作を行ってください。再開するには、 
デスクトップの圖（パソコン準備ぱっちりガイド）をクリッ 
クします。 

この ガイドを使った準備に ついての 詳しい操作方法を知りた 
い場合は、0『スタートガイド2セットアップ編』（冊子 
マニュアル）をご覧ください。 


|♦左側のメニュ 


-ポタンを、上から順にクリックす 


説明を読んだら、[画面で見るマニュアル]をクリックしてください. 


(画面は機種や状況により異なります） 


「パソコン準備ばっちりガイド」は、パソコンを使うために必要な設定やセキュリティ対策などの 
操作を、画面上でガイドします。この後は、「パソコン準備ばっちりガイド」を使って、パソコン 
を使うための準備をします。 




電源を切らずに次のページへ 


「必ず実行してください」を実行する 15 






















































P POINT 

「無線 LAN 電波停止中」という画面が表示されたら（巳旧 L 0 のみ） 

無線 LAN 機能搭載の機種の場合、 Windows のセットアップが終了すると、パソコンの電源を 
入れるたびに画面右下に次の画面が表示される場合があります。 

しばらく何も操作しないと、表示されていた画面は消えます。 



(画面は機種や状況により異なります） 

「次回もこのメッセージを表示する」の p をクリックして厂にすると、この画面は表示されな 
くなります。 

渗匿 

▼無線 LAN については 
D 『 FMV 取扱ガイド』 

- 「パソコンの取り扱い」 — 「無線 LAN 機能を使う」 

続いて、『画面で見るマニュアル』の準備をしましよう （••► P .18)。 


16 







マニュアルではシングルクリックで説明しています 

「必ず実行してください」を実行すると、クリックの設定がシングルクリックに設定されます。 

シングルクリックとは、マウスやフラットポイントなどの左ボタンを1回押す操作です。 

ダブルクリックとは、マウスやフラットポイントなどの左ボタンを素早く 2回続けて押す操作です。 

これ以降、マニュアルではシングルクリックを前提として記載しています。 

クリックの設定をシングルクリックからダブルクリックに変えたいときは、次の操作をしてください。 

1. ©(スタート ）— 「コント □- ルパネル」の順にクリックします。 

2. 「デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「シングルクリックまたはダブルクリックの使用 
の指定」をクリックします。 

3. 「フオルダオプション」ウィンドウの「全般」タブにある「クリック方法」で「シングルクリック 
で選択し、ダブルクリックで開く」の©をクリックして®にし、 「 OK 」 をクリックします。 

パソコンの鼋源を切って操作を中断できます 

ここまでの操作が終了したら、パソコンの電源を切って操作を中断できます。 

ただし、セキュリティ対策ソフトの設定などが完了していないため、できるだけ早く、この後の準備を 
再開してください。 

■操作を中断するには 

1. 「パソコン準備ばっちりガイド」の左側にあるメニューの「終了する」をクリックします。 

2. 「パソコン準備ばっちりガイドを終了します。」というメッセージが表示されたら、 rOKJ をクリッ 
クします。 

「パソコン準備ばっちりガイド」が終了します。 

3. パソコンの電源を切ります。 

▼電源の切りかた 
D [ FMV 取扱ガイド』 

- 「パソコンの取り扱い」—「電源を入れる/切る」 

■操作を再開するには 

1. デスクトップにある麵（パソコン準備ばっちりガイド）をクリックします。 

「パソコン準備ばっちりガイド」が起動します。 

2. 「『画面で見るマニュアル』の準備をする」 8) の手順に従って操作を再開します。 


「必ず実行してください」を実行する 17 



『画面で見るマニュアル』の準備をする 

パソコンの操作でわからないことがあったら、『画面で見るマニュアル』を使って調べるこ 
とができます。ここでは、『画面で見るマニュアル』の初期設定を行い、使えるように準備 
します。 

1 or パソコン準備ばっちりガイド」の「画面で見るマニュアル」をクリック 
し、 ©「実行す る」をクリックします。 



「ユーザーアカウント制御」ウインドウが表示されたら、「続行」をクリック 
します。 

3 『画面で見るマニュアル』の準備が始まります。 「 FMV 画面で見るマニュア 
ルの準備が終了しました。」と表示されるまで、そのまましばらくお待ちく 
ださい。 

『画面で見るマニュアル』の初期設定を自動で行っています。 手順4 の画面が表示されるまでには 
5分以上時間がかかる場合があります。 

P POINT 

機種を選択する画面が表示されたら 

別紙などで特に指示がない限り、お使いの機種名（品名）を選んでください。 
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4 「 FMV 画面で見るマニュアルの準備が終了しました。」と表示された5、 
rOKJ をクリックします。 



これで『画面で見るマニュアル』の初期設定は完了です。 

『画面で見るマニュアル』の動作条件については、「補足情報④」 （••► P .64) をご覧ください。 


C インターネットに接続する方は、「インターネットを始めるための準備をする」へ進みましよう （••► P .20)。 

インターネットに接続しない方は、「セキュリティ対策ソフトの初期設定をする」へ進みましょう （••► P .42)。 


BIBLO をお使いの方は、マウスを接続できます 

BIBLO をお使いの場合、これ以降はマウスをご利用になれます。 

パソコン本体の USB コネクタに USB マウスを接続してください。 

■匿 

▼マウスの接続方法 
^1 『画面で見るマニュアル』 

-「5.パソコン本体の取り扱い」-「マウス/フラットポイント」-「マウスを接続する」 


『画面で見るマニュアル』の準備をする 19 














A インタ _ ネツトを始めるための準備 
をする 


このパソコンでインターネットやオンフインューザー登録を利用するには、インターネット 
に接続するための準備が必要です。 

インターネットに接続したら、必ず始めに、ウイルスや不正アクセスからパソコンを守るた 
めのセキュリティ対策を行ってください。 


インターネットに接続する流れ 


インターネットに接続するには、プ□バイダとの契約や、通信回線に対応したモデムなどの周辺機器が 
必要です。通信回線は 、 ISDN [アイエスディーエヌ]や ADSL [エーディーエスエル]などの一般の 
電話回線を利用するものと、ケーブルテレビや光ファイバーなど専用の回線を利用するものがあります。 

麵 

▼インターネットについての詳細は 
『画面で見るマニュアル』 

―「3.インターネット/ E メール」 
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■インターネットに接続する流れ 


プ□バイダと契約する 


インターネットに接続するための設定をする 


インターネットへの接続は？ 

無線 LAN で 
接続する （••► P .23) 

無線 LAN 以外で 
接続する （••► P .22) 


内蔵の無線 LAN を使う 



LAN アダプタ 


別売りの LAN アダプタ 
を使う 


ノ 


細 

^ 『画面で見るマニュアル』— 
「5.パソコン本体の取り扱 
し、」 • 「無線 LAN 」 イ別売の無 
線 LAN アダプタを使う」 

をご覧ください。 



ぃットワーク名 （ SSID ) が表示されている？ 

ネットワーク名 （ SSID ) が 
表示される （••► P .29) 

- 1 

ネットワーク名 （ SSID ) が 
表示されない （••► P .31) 

1 - J 


V- 




「Windows Update 」 を実行して最新の状態にする （ + P.35) 


プ□バイダが決まつていない方は 

@nifty をお試しになりませんか？ @nifty は富士通が推奨するプ□バイダです。 

FMV ご購入のお客様だけに、お得な特典も用意いたしております。 

料金コースやサービス、サポートについては 『@nifty ブロードバンドガイド』をご覧ください。 
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インターネツトに接続するための設定をする 


インターネットに接続する通信回線や使用する周辺機器に合わせて、パソコンや機器の設定をします。 
各プ□バイダや回線事業者から提供されたマニュアルおよび CD - ROM 、 周辺機器に添付のマニュアル 
などをご覧になり、手順に従って設定を行ってください。 

觀 

▼インターネットの接続についての詳細は 
『画面で見るマニュアル』 

-「3.インターネット /E メール」 — 「インターネットに接続するための設定」—「回線ごとの接続設 
定の流れ」 

4無線 LAN 以外でインターネットに接続する場合 

「無線 LAN 以外でインターネットに接続する場合」 （••► P .22) へ進んでください。 

=>無線 LAN でインターネットに接続する場合 

「無線 LAN でインターネットに接続する場合」 （••► P .23) へ進んでください。 


( 無線 LAN 以外でインターネットに接続する場合 • • • j 

無線 LAN [ラン]以外でインターネットに接続するには、ルータやモデム、パソコンと周辺機器など 
をつなぐケーブルが必要になります。各プ□バイダや回線事業者から提供されたマニュアルおよび CD - 
ROM をご覧になり、手順に従って設定を行ってください。 

昏画 

▼インターネットの接続についての詳細は 
^ 『画面で見るマニュアル』 

-「3.インターネット /E メール」->「インターネットに接続するための設定」—「回線ごとの接続設 
定の流れ」 


内蔵モデムをご利用の方は（内蔵モデム搭載機種のみ） 

ソフトウェアを起動したままインターネットに長時間接続していると、パソコンの 
CPU [シーピーユー]に高い負荷がかかり、内蔵モデムでの通信が切断される場合 
があります。このような場合は、ブラウザやメールソフト以外のソフトウェアを終 
了してからもう一度インターネットに接続してください。 


続いて 、 「Windows Update 」 を実行して Windows を最新の状態にしましよう （••► P .35)。 
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( 無線 LAN でインターネットに接続する場合 ••••) 

ここでは、無線 LAN 機能搭載の機種のパソコンに内蔵された無線 LAN を使って、インターネットに 
接続する方法を説明します。 

鐘 

▼無線 LAN をお使いになる上での注意 
『画面で見るマニュアル』 

-「5.パソコン本体の取り扱い」「_線 LAN 」— 「無線 LAN をお使いになる上でのご注意」 


■無線 LAN でインターネットに接続するまでの流れ 



インターネツト 


ブロー ドバンドルータ 
ADSL モデムなど 


STEP' 


無線 LAN アクセスポイントの設定を 
確認する 


パソコン 


無線 LAN 
アクセスポイント 


… STEP ? 無線 LAN の電波の発信をする 


STEP 


ネットワークプ□ファイル（接続設定) 
を作成してインターネットに接続する 


ここでは、ブロードバンドルータを使用した場合 
を一例として説明しています。 

ご契約のプ□バイダやネットワークの形態によつ 
ては、使用する機器が異なる場合がありますので、 
ご利用の環境にあった機器を用意してください。 




無線 LAN アクセスポイントの設定を確認する 

パソコンでインターネットへ接続するためのプ□ファイル（接続設定）を作成する際に、無線 LAN 
アクセスポイントのネットワーク名 （SSID [エスエスアイデイー])とセキュリティの設定情報が 
必要になります。 

お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧になり、次ページの欄に記入してください。 



無線 LAN アクセスポイントのセキュリティ機能を設定していない方は 


無線 LAN アクセスポイントにセキュリティ機能を設定していないと、無線 LAN 
の電波が届く範囲内であれば誰でも特別なツールを使わずに、通信内容の傍受、あ 
るいはネットワークに侵入できる可能性があります。無線 LAN をご利用になる場 
合は、無線 LAN アクセスポイントのセキュリティ機能を設定することをお勧めし 
ます。 

セキュリティの設定方法は、無線 LAN アクセスポイントに添付の取扱説明書をご 
覧ください。 
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M お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧になり 
r 空欄に記入してください。 


※無線 LAN アクセスポイントの設定がわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイント 
に添付の取扱説明書をよくご覧いただき、お使いの無線 LAN アクセスポイントの製造元のお問 
い合わせ窓口でご確認ください。 


ネットワーク名 CSSID) 

無線 LAN アクセスポイントの名前のようなもので、パソコンから接続する無線 LAN アクセスポイント 
を識別する際に利用します。 



セキュリティキーまたはパスフレーズ 

無線 LAN アクセスポイントにセキュリティをかけるときに設定するパスワードです。 
「セキュリティキー」や「パスフレーズ」などと呼ばれます。 




セキュリティの種類 

無線 LAN アクセスポイントに設定するセキュリティの種類です。設定できるセキュリティには、「認証 
なし（オープンシステム)」や 「 WEP 」、「 WPA - パーソナル ( WPA - PSK )」 など、いくつかの種類があります。 



暗号化の種類 

「 WEP 」 や 「 TKIP 」、「 AES 」 などの暗号化の種類です。セキュリティの種類によっては、これらの暗 
号化の種類もバソコンに設定する必要があります。 

V 
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^ p 2 無線 LAN の電波の発信をする _ 

パソコンの無線 LAN の電波が発信されているか確認をします。 
お使いの機種を確認し、次の操作を行ってください。 


■ DESKPOWER 、 TEO の場合 

© ( スタート）—「すべてのプログラム J — 「無線 LAN 電波オン/オフツー 
ル」—「無線 LAN 電波オン/オフツール」の順にクリックします。 

「無線 LAN 電波オン/オフツール」ウィンドウが表示されます。 

Z ❶ 「現在無線 LAN の電波が停止しています」と表示された場合、 ❷ 「電波 
発信」をクリックします。 

「現在無線 LAN の電波が発信しています」と表示されている場合は、そのまま 手順3 へ進んでく 
ださい。 



「終了」をクリックします。 



P POINT 

「無線 LAN 電波オン/オフツール」は次の方法で起動することもできます。 

©(スタート）—「検索ボックス」に半角英数字で次のように入力し、 [EB1 を押します。 

c ：¥ fjuty ¥ WLANUty ¥ wlanuty . exe 
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政重•要 • 

5 GHz 帯の電波の発信を停止する (IEEE 802.1 la に準拠した機種をお使いの 

場合） 

このパソコンを屋外でお使いになる場合、 5GHz 帯の電波を停止する必要がありま 
す。この操作を行うと、現在使用している電波が 2.4GHz 帯であっても、通信がいつ 
たん切断されます。 


昏画 

▼ 5GHz 帯の電波を停止するには 
^ 『画面で見るマニュアル』 

- 「 5 .パソコン 本体の 取り扱い 」 — 「無線 LAN 」 — 「無線 LAN を使う」—「無線 LAN の電 
波を発信する/停止する」- 「 5GHz 帯の電波の発信を停止する」 

続いて、 step 3(-^ P.27) へ進んでください。 

■ BIBLO の場合 

I パソコン本体のワイヤレススイッチが ON になつていることを確認します。 

麵 

▼ワイヤレススイッチの位置（巳旧 L 〇） 

QFFMV 取扱ガイド』 

-「各部の名称と働き」 

1 画面右下の通知領域にある汸 （Plugfree NETWORK ) を右クリックし、 
表示されるメニューか5「電波発信」をクリックします。 

「電波発信」がグレーに表示され、「電波停止」が表示されている場合は、そのまま step 3(-^ P.27) 
へ進んでください。 



rMi 重•要. 

5 GHz 帯の電波の発信を停止する (IEEE 802.1 la に準拠した機種をお使いの 

場合） 

このパソコンを屋外でお使いになる場合、 5GHz 帯の電波を停止する必要がありま 
す。この操作を行うと、現在使用している電波が 2.4GHz 帯であっても、通信がいっ 
たん切断されます。 

1.画面右下の通知領域から; ^(Plugfree NETWORK) を右クリックし、表示さ 
れるメニューから 「5GHz 屋外モード」をクリックします。 

5GHz 帯の電波が停止します。 
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ネットワークプ□ファイル（接続設定）を作成してインターネットに 
接続する 

ネットワークプロファイル（接続設定）を作成し、インターネットに接続します。 

ここでは例として、 Windows の標準機能でインターネットに接続する手順を説明します。 


® (スタート）—「接続先」の順にクリックします。 


インターネット 

Internet Explorer 

〆 甭子メ_ル 

Microsoft Office Outlook 

國 

FMV 

|^| ウエルカムセンター 

ドキュメント 

Windows Media Center 

ピクチャ 

Windows Media Player 

ミュージック 

Windows フォトギ I 7 ラリー 

ゲーム 

Windows Live Messenger ダウン□—ド 

検索 

_ Windows DVD メーカー 

鹿 s 使った項目 ► 

Windows カレンダー 

コンビ ュー タ 

F MV 画面で見るマニユアノレ 

ネットヮ-ク 

^ Norton Internet Security ^ 

「 接織 

コントロールパネル 


酿のプ□グラム 

► すべてのプログラム 

~レブと城-卜 


两始 P 



「ネットワークに接続」ウインドウが表示されます。 
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「ネットワークに接続」ウインドウに、 P .24 に記入した接続するネットワー 
ク名 ( SSID ) が表示されているか確認します。 

=>接続するネットワーク名 （ SSID ) が表示されている場合 



「ネットワーク名 （SSID) が表示される場合」 （••►P.29) へ進んでください。 
#接続するネットワーク名 （ SSID ) が表示されていない場合 

固 

(ゾ） f * ネ•ットワークに接綾 

f ネットワークを検出できません | 

ネットワークを検出できません。 

和トワーウ上のコンピュー々とデパイスを表乐します 


ネ、ソトワークを検出で含ない理由を診断します 

接接またはネヴトつ一々をセットアップします 

ネ、 y 卜つークと共有センターを閎舍ます 

匚赚 (Q)] し一細冰し」 


「ネットワーク名 （SSID) が表示されない場合」 （••►P.31) へ進んでください。 

P POINT 

ネットワーク名 （ SSID ) が表示されていない場合でも 

「ネットワークに接続」ウィンドウのをクリックすると、電波の接続状態により、接続する 
ネットワーク名 （SSID) が表示される場合があります。 

$接続するネットワーク名 （SSID) が表示された場合は、 （••►P.29) へ進んでください。 

$接続するネットワーク名 （SSID) が表示されない場合は、 （••►P.31) へ進んでください。 
















































ネットワーク名 CSSID) が表示される場合 


參參參 > 


〇 接続するネットワーク名 （SSMD) をクリックして選択し、 ❷ 「接続」を 
クリックします。 



Z 〇 「セキユリテイキー または パスフレーズ J に、 P.24 に記入した 「セキユ 
リ テイキー または パスフレーズ」 を入力し、 ©「接続」 をクリックします。 



「パスワードの文字を表示する」の D 
をクリックし、 12] にすると、入力し 
ている「セキユリテイキーまたはパス 
フレーズ」の文字を表示することがで 
ぎます。 


接続すると、「正しく接続しました」というメッセージが表示されます。 


政重•要 • 

セキュリティの警告が表示されたら 

無線 LAN アクセスポイントのセキュリティが設定されていないと、セキュリティ 
の警告が表示されます。表示された内容をよくお読みになり、「接続します」をクリッ 
クしてください。 

なお、インターネットに接続した後は、無線 LAN アクセスポイントのセキュリティ 
機能を設定することをお勧めします。 




インターネットを始めるための準備をする 29 
















































3 ❶ 次の設定を行い、 ❷ r 閉じる」をクリックします。 

• 「このネットワークを保存します」の[□をクリックして國にします。 
• 「この接続を自動的に開始します」の〇をクリックして國にします。 


i^-ir a ifai 

〇令ネ■ットワークに接接 

_ mwiran に正しく接侯しました 

❶ 

園 t のネットワークを保存します (5)1 
m こを自動的に闐始しま t ( i ) 


, 

I l 閉じる〇=) r ) 


これでインターネットの接続は完了です。 


続いて 、 「Windows Update 」 を実行して Windows を最新の状態にしましょう （••► P .35)。 
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ネットワーク名 CSSID ) が表示されない場合 


參參參 > 


r ネットワークに接続」ウインドウの r ネットワークと共有センターを開き 
ます」をク 1 j ックします。 



z 「ネットワークと共有センター」の「ワイヤレスネットワークの管理」を 
クリックします。 
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「追加」をクリックします。 



「ネットワークプロファイルを手動で作成します」をクリックします。 


,' Ml ワイヤレスネツトワークに手動で接繞します 


r°-n a fai 


どのような方法でネットワークを追加しますか？ 


このコンピュータの範囲にあるネットワークを追加します(さ） 

現在利用可钜なネットワークの 一M* 策示され、ネットワークの1つに接候でき 
ます。接規すると、ネツトワークのプロファイノレがコンビユータに保存されま 

す. 





$ 

ネツトワークプ□ファイノレを手動で作成します (£1) 

新しし坏ットワークプ□ファイノレ£作成したり、既存のネットワークを検索し| 
て、そのネットワークのプ□ファイノレをコンピュータに保存することができま 
す■ネットワーク名 （SSID) およびセキュリティキー（該当する場合）がわかつ| 
ている必要があります。 






* アドホックネットワークを追加します (£) 

フアイノレまたはインターネ•ツト接綾を共有するための一時的なネツトフークを作 
成します ■ 






























5 〇 次の設定を 行い、© 「次へ」 をクリック します。 

• 「ネットワーク名」に P .24 に記入した「ネットワーク名 （ SSID )」 を入力します。 
•「セキュリティの種類」「暗号化の種類」にお使いの無線 LAN アクセスポイントの設定を選択し 
ます。 

•「セキュリティキーまたはパスフレーズ」に P .24 に記入した「セキュリティキーまたはパスフ 
レーズを入力します。 

•「この接続を自動的に開始します」の〇をクリックし、閉にします。 

•必要に応じて「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」の〇をク 
リックし、 g ] にします。 



「パスフレーズの文字を表示する」の 
|□をクリックし、にすると、入 
力している「セキュリティキーまたは 
パスフレーズ」の文字を表示すること 
ができます。 


重•要- 

無線 LAN アクセスポイントのセキュリティ機能を設定していない場合 

無線 LAN アクセスポイントのセキュリティ機能を設定していない場合は、「セキュ 
リティの種類」を「認証なし（オープンシステム)」に変更してください。 
「暗号化の種類」、「セキュリティキーまたはパスフレーズ」は入力する必要はあり 
ません。 

なお、インターネットに接続した後は、無線 LAN のセキュリティ機能を設定する 
ことをお勧めします。 
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「接続します」をクリックします。 


1-.口-『回 

(\^)ワイヤレスネットワークに手動で接規しま T 

正常に wwim を追加しました 


+接続します (£)••. 

[ネットワークへの接綾]ダイア□グを関いて接接します • 


♦ 接綾の設定を変更します ai) 

接接のプロノてテイを聞き、設定を変更します • 


[] 


接続できると、ネットワーク名 （SSID) の右側に「接続」というメッセージが表示されます。 

7画面右上の_をクリックし、表示されているすべてのウインドウを閉じ 
て < ださい。 

これでインターネットの接続は終了です。 


続いて 、 「Windows Update 」 を実行して Windows を最新の状態にしましょう （••► P .35)。 
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Windows を最新の状態にする 


インターネットに接続できるようになったら、インターネットに接続した状態で 「Windows 
Update」 を実行してください。 


初めて 「Windows Update 」 を実行する 


Windows を最新の状態にするには 、 「Windows Update 」 を行います 。 「Windows Update 」 は、 
Windows を常に最新の状態に整えるマイクロソフト社が提供するサボート機能です 。 「Windows 
Update 」 を実行すると、 Windows やソフトウェアなどを最新の状態に更新•修正できます。最新の 
状態にすることにより、ウイルスが侵入したり、不正アクセスされたりするセキュリティホールをなく 
すための対策（パッチをあてると言います）もされます。 

ここでは、初めて 「Windows Update 」 を実行する場合の手順を説明します。 


fWindows Update」 に〇し、て 

「Windows Update 」 でマイク□ソフト社から提供されるプ□グラムについては、弊社がその内容 
や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。 


P POINT 

「情報バー」という画面が表示されたら 

row をクリックします。 

「セキュリティ警告」という画面が表示されたら 

「はい」をクリックします。 


ブロー ドバンド環境でのご利用をお勧めします 

インターネットに接続して更新情報を確認するので、ブロー ドバンドの環境でお使いになることをお勧 
めします。 

ブロー ドバンド環境以外でご利用になると、最新の状態へ更新する作業に多くの時間を必要とする場合 
があります。 
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1 インターネットに接続してください。 

©( スタート）—「すべてのプログラム J —「Windows Update 」 をクリッ 
クします。 

「Windows Update 」 ウインドウが表示されます。 

「Windows Update 」 ウインドウの「他の製品の更新プログラムを取得し 
ます」をクリックします。 

初めて 「Windows Update 」 を行う場合は 、 「Microsoft Update 」 のインストールを行います。 
「Microsoft Update 」 はマイク□ソフト社製品を最新の状態に更新、修正します。 



この後の画面例については、情報が更新され、画面の一部やメニューの項目などが異なる場合があ 
ります。あらかじめご了承ください。 
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or 使用条件」をクリックし、内容をよくお読みになつた上で、 ©「使用 条 
件に同意します。」をクリックして®にし、 ©「インス トール」をクリック 
します。 

次のような画面が表示されない場合は 、 Internet Explorer 画面右上のをクリックしてくだ 
さい。 


Microsoft Update - Windows 

◎し） ▼ I & http :// www.up 


Internet Explorer 




ipdatG . microsoft . com / microsoftupdate / v 6/ vistadefeult . aspx ? ln=ja 


AibyChib - ▼久 検索 I •却 □クイン ▼ | 画サポート ▼ I ①メジャーリー… ▼ 墩 お役立ち ▼ 

☆ぬ | Microsoft Update | | ▼ 0 ▼ © ，©ページ CB ) ▼ 必ツール ( Q ) ▼ 分 



「ユーザーアカウント制御」ウインドウが表示されたら、「続行」をクリック 
します。 


「Windows Update 」 ウィンドウが表示されます。この後は、画面の指示 
に従って操作してください。 

「Windows Update 」 ウィンドウが表示されなかった場合は、「手動で 「Windows Update 」 を 
実行する」 （••► P .38) を参照して、更新プログラムのインス!ルを行ってください。 
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手動で 「Windows Update」 を実行する 


このパソコンのご購入時の状態では、インターネットに接続しているときに 「Windows Update 」 が 
自動更新されるように設定されています。ただし、長期間パソコンを使わなかった場合や、パソコンを 
ご購入時の状態に戻した場合などは、手動で 「Windows Update 」 を実行することをお勧めします。 
「Windows Update 」 の手動更新は、次の手順で行ってください。 

©(スタート）—「すべてのプログラム J —「Windows Update 」 の順 
にクリックします。 

「更新プログラムの確認」をクリックします。 

更新プログラムがある場合は、「更新プログラムのインストール」をクリッ 
クします。更新プログラムがインストールされます。 

A 画面右上のをクリックし 、 「Windows Update 」 ウインドウを閉じ 
ます。更新プログラムによっては、再起動が必要な場合があります。表示さ 
れる画面の指示に従ってください。 

続いて、 FMV を最新の状態にしましょう （••► P .39)。 
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FMV を最新の状態にする 


Windows を最新の状態にしたら、 FMV を最新の状態にします。 

「アップデートナビ」を実行すると、インターネットを経由して、弊社が推奨する最新情報 
を確認し、お使いのパソコンを、より安定して動作するお勧めの状態にします。 


「アップデートナビ J を実行する 


’POINTV 

ブ□ー ドバンド環境でのご利用を推奨します 

インターネットを利用して更新情報を確認するので、ブロードバンドの環境でお使いになること 
を強く推奨します。 

推奨環境以外でご利用に なるとソフ トウェアの規模によっては、最新の状態へ更新する作業に多 
<の時間を必要とする場合があります。 

「パソコン準備ばっちりガイド」が表示されていない場合は、デスクトップ 
にある g (パソコン準備ばっちりガイド）をクリックします。 

「パソコン準備ばっちりガイド」が起動します。 

Z 〇 「パソコン 準備ばっちり ガイド」の「アップ デート ナビ」 をクリックし、 
© 「実行する」をクリックします。 


❶ 


パソコン進備ばつちりガイ t 




パソコン準備ばつち0ガイド 




パソコン準備ばつちりガイドでは、パソコンを使うために必要な設定やセキユリテイ対策などの搔 fF を順番に 
ご案内します。ぜひ、このガイドを使つて、パソコンを使うための華梅をばつちり進めてください • 

V マークについて：このパソコンを安心してお使いいただくために必要な進備を示します 8 


はじめに 
必ず実施してく J 


西 ffl で見るマニユ乃レ 


!• ィンタ- 


無線 LAN 




P セキユリテイソフト 


ュ-ザ-; 


マィリカパリ 


必要に応じて実施してください 


!□ メ-ル 




故©メニュ- 


9? 


I アップデートナビ 


ここでは、富士通が提供するサボート機能 r アップデートナ 
ビ j を実行します。アップデートナビは、インターネットを 
通じて、富士通が推奨する最新情報を確認し、パソコンをお 
勧めの状態にすることができます。 


r アップデートナビ」は、ご購入時は、自動的に更新情報を 
確認するよう設定されています。したがつて、使い始めると 
きに一度実施すれば、後はこの操作を繰り返す必要はありま 
せん。 


[操作方法 


1. 画面下の[実行する]をクリックします。 

初めて起動した場合は、「ご利用になる上でのご注意」 


[ 終了 T 5 1 


函面が羌呆六; h 主すフ回胳 r 紀動した捩合は.丟 


[実行する]をクリックしてください • 


(画面は機種や状況により異なります) 


「アップデートナビ」が起動します。 
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rc 利用になる上でのご注意」の画面が表示されたら、内容をよくお読みに 
なり、「承諾する」をクリックします。 

「承諾しない」をクリックした場合、「アップデートナビ」はご利用いただけません。 



「アップデートナビ」が最新情報を確認します。しばらくお待ちください。 


政重•要. 

検出に時間がかかる場合があります 

お使いの機種や状況によっては、「アップデートナビ」が最新情報の確認を完了す 
るまでに20分程度時間がかかる場合があります。「アップデートナビ」が最新情 
報の確認を完了するまで、しばらくお待ちください。 


更新をお勧めする新しいソフトウェアがある場合は、ソフトウェア名が一覧 
で表示されます。 

必要に応じて、概要をご覧ください。更新したくない項目がある場合は、その項目の左にある p 
をクリックして、 r にします。通常は、すべての項目を更新することをお勧めします。 



(これ以降の画面は機種や状況により異なります） 

P POINT 

「お使いの環境がお勧めの状態です」の画面が表示されたら 


「閉じる」をクリックし、「アップデートナビ」を終了します。 




























「更新開始」をクリックします。 

更新情報が自動的にダウン□ー ドされ、インス I -ールされます。 



パソコンの再起動を要求するメッセージが表示された場合は、「はい」をク 
リックします。 

パソコンが再起動し、更新が完了します。 

メッセージが表示されない場合は、これで更新は完了です。 


「アップデートナビ」による FMV の更新 

このパソコンのご購入時の状態では、インターネットに接続しているときに「アップデートナビ」が自 
動で最新情報を通知するように設定されています。画面右下の通知領域にメッセージが表示されたら、 
画面の指示に従って更新をしてください。 

ただし、長期間パソコンを使わなかった場合や、パソコンをご購入時の状態に戻した場合などは、手動 
で「アップデートナビ」を実行することをお勧めします。 

「アップデートナビ」を手動で更新をするには、次の手順に従ってください。 

1. 画面右下の通知領域にある P (アップデートナビ）を右クリックし、表示されるメニューから「富 
士通へ最新情報を確認」をクリックします。 

2. この後は、画面の指示に従って操作してください。 


続いて、セキュリティ対策ソフトの初期設定をしましよう （••► P .42)。 
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7 セキュリティ対策ソフトの初期設定をする 


FMV を最新の状態にしたら、データによるウイルス感染を防ぐため、セキュリティ対策ソ 
フトの初期設定を行ってください。 


このバソコンに用意されているセキュリティ対策ソフト 

このパソコンには、様々な機能を備えた総合的なセキュリティ対策ソフトが用意されています。 

次の2つのソフトウェアのうち、どちらか1つを選んで初期設定をしてください。 

=^> 「Norton Internet Security 」 [ノートンインターネットセキュリティ]を選ぶ場合 
「「Norton Internet Security 」 の初期設定をする」 （••► P .42) へ進んでください。 

=>「ウイルスバスター」を選ぶ場合 

「「ウイルスバスター」の初期設定をする」 （••► P .48) へ進んでください。 

なお、セキュリティ対策ソフトをご自分でご用意される方は、以降の操作は必要ありません。 
お使いになるセキュリティ対策ソフトの初期設定を行った後、「家族で安心して使うための機能」へ進 
んでください。 (••► P .52) 


「Norton Internet Security」 の初期設定をする 


■「Norton Internet SecurityJ をインストールする 


他のソフトウェアを終了してください 

インス!-ール終了後、自動的に再起動します。他のソフトウェアをお使いになって 
いる場合は、終了してからインス!ルしてください。 
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〇 「パソコン 準備ばっちり ガイド」 の「セキュリティ ソフト」 をクリックし、 
© 「実行する」をクリックします。 


邀Iパソコン進備ばっちりガイド 


© 


パソコン準備ばつち0ガイド 


パソコン塞®ばつちりガイドでは、パソコンを使うために必要な設定や t キユリテイ対策などを)嗄番に 
ご案内しま T •ぜひ、このガイドを使つて、パソコン®使うための塞僱をぱつちり進めてください. 

Vマークについて：このパソコンを安心してお使いいただくために必要な塞隹を示します • 


|鏖はじめ(こ 


必ず実施してください- 


I, Hffl で見るマニ. 


|通インターネット 


IP 無 SLAN 


1 


セキユIIテイソフト 


マイリカパリ 


必要に応じて実施してください ■ 


[□ メール 


コ 


[% l - r - Twr^vm 


I切@メニュー 


[ 終了する I 


セキユ IJ テイソフト 


ここでは、セキュリティ対策ソフトの初期設定を行い、使え 
るように準備します。このパソコンには 、 「Norton 
Internet Security 」 （ノー トンインターネット t キュリテ 
ィ）と「ウイルスパスター」の2つのソフトウェアが用意さ 
れています。どちらか1つを選んで初期設定をしてくださ 
い。 

インターネットに接続しない場合も1データによるウイルス 
感染を防ぐため、セキュリティ対策ソフトの初期設定を実施 
することをお勧めします。 

なお 、 「Norton Internet Security 」 や「ウイルスパスタ 
- J 以外のセキュリティ対策ソフトをお使いになる場合は、 
この操作はとばして、左側のメニューから[ユーザー登録] 
をク ij ツクしてください。 


_ Norton Internet Security 


_j 〒ィ対 笛、ノつ卜通 I を紀 Bi t る irtt . 
❷ ( 1 新する | ) 

つたら、左#ザー登録] 


[実行する]をクリックしてください • 


をク 1 J ックしてください • 


(画面は機種や状況により異なります) 


「Norton Internet Security」 のポタンをクリックします0 


セキユリテイ対策ソフト暹択 


セキュリティ対策ソフトを選択します。 

お使いになるソフトウェアのボタンをクリックしてください。 

♦ご注意. 

トールで SS ソフトウェアは、1つだけです•インストール後 tt 、 ソフトウェア喊更 tt できま 


益 r 


Nprtnn Seoxitjr 




このポタンを選択して先に違むと、 rNorton Internet Security」 のインストール 

I'溫為^^^^^^ 


画面の内容をよく確認し、インストールを開始するには、「同意する」をクリツ 
クします。 

「同意する」をクリックした後は、セキュリティ対策ソフトを変更することはできませんので、ご 
注意ください。 
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4 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された5、「続行」をクリック 
します。 

5 「Norton Internet Security」 の画面が表示されるまで、そのまましば 
らくお待ちください。 

「Norton Internet Security 」 をインストールしています。インストールが終了するまで、しばら 
くお待ちください。 



インス I -ールが終了すると、自動でパソコンが再起動します。 

これ以降、手順の画面が他のウインドウの下に隠れていた場合には、重なっているウインドウを移 
動して、画面を表示してください。また、画面最下部（タスクバー）でメッセージが点滅してい 
る場合は、そのメッセージをクリックして画面を表示してください。 

6 「Norton Internet Security」 の初期設定画面が表示されたら、「次へ」 
をクリックします。 



「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「続行」をクリック 
します。 

8 使用許諾契約の内容をご覧になり、「同意する」をクリックします。 
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9 ❶ 「9 0日の更新サービスを続ける」が®になつていることを確認し、 ❷ 「次 
へ」をクリックします。 



#インターネットに接続している場合 

メッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作し、 手順10 へ進んでください。 

#インターネットに接続していない場合 
手順13 へ進んでください。 

10 「Norton アカウント」画面には何も入力せすに、「次へ」をクリックします。 



画面の内容は 
変更しないでください。 


重•要. 

Norton アカウントは後から作成またはサインインできます。 

「Norton Internet Security 」 のインストールが完了してから、 Norton アカウン 
卜の作成またはサインインしてください。 

Norton アカウントの作成またはサインインの方法は、 「 Norton アカウントの作成 
またはサインインをする」 （••► P .47) をご覧ください。 


表示される画面には何も入力しないで、「次へ」をクリックします。 
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タス 5 のスケジュール (§): 


3 20:00 


タスクのスゲリュール（週単位） 
聞隈 (£) 


"B 


□ 複数®スゲリ: I - ルを表示する OJ ) 


[ OK I 匚キャンセル ] 


^ 設定日： 2007/07/04. 聞始時刻: 20:00間隔:毎週月暍日. 


スケジュール 


lorton Internet Security - システムの完全スキヤンを実行 - fmv 
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表示される画面には何も入力しないで、「スキップ」をクリックします。 


1〇 「完了」をクリックします。 

しばらくすると 「 LiveUpdate にようこそ」ウインドウが表示されます。 


( 2 > Livellpdate 

函 

オプション (0) 




uveUpdate にょぅこそ， Symantec™ 

コンビュー如:;欠©シマンテ妁製品と]ンポーネントがインストールされています。 


1 iCrimeware Definitions Updates 

1 \]i-irewall Program Updates 

i 

够 Livellpdate 
j j Ant iVirus 

P~| Norton AntiVirus Virus Definitions 

I 'i 1 ； a 1 

▼ 


ヴライパシ ー f 「 閉ォる声 明 


はべ ( N )] をクリゥクすると利用可能な更新版が表示されます。 


I ) WN )> ][ キ V ン tJ レ I I へ！！/ブつ 


4インターネットに接続している場合 

画面の指示に従って 「Norton Internet Security 」 のアップデートなどを行ってください。 
4インターネットに接続してない場合 
「キャンセル」をクリックしてください。 


■ C 購入時の自動スキャン設定 

「Norton Internet Security 」 は、定期的にウイルススキャンを行う設定になっています。定期的にウ 
イルススキヤンを行う設定は、お使いの状況にあわせて変更してください。 


この画面は、次の手順で確認できます。 

1デスクトツプにある國 （Norton Internet Security ) 
をクリックします。 


2 「Norton Internet Security 」 タブにある「タスク 
とスキヤン」の「スキヤン設定」をクリックします。 

3 「システムの完全スキヤンのスケジュール」をクリツ 
クします。 


定義ファイルのアップデート期限 

初期設定が完了してから 90 日間は、定義ファイルのアップデートが利用できます。 90 日に近づいたり、 
90 日を過ぎたりすると、更新サービスの申し込みをお勧めする画面が表示されます。 

その後も使い続けるには、更新サービス（有料）の申し込みが必要です。 
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■ Norton アカウントの作成またはサインインをする 

1. デスクトップにある國 （Norton Internet Security ) をクリックします。 

2. 「クイックリンク」にある 「 Norton アカウント」をクリックします。 

3. 「ユーザーア カウント制御」が表示されたら、「続行」をクリックします。 

4. 表示された画面のメッセージに従って、アカウントの作成またはサインインを行ってください。 

■ お問い合わせ先 

「Norton Internet Security 」 については、株式会社シマンテックにお問い合わせください。 

■亂 

▼お問い合わせ先 

〇『サポ _ 卜&サ _ ビスのご案内』 

-「困ったとき」—「サポート窓口に相談する」—「ソフトウェアのお問い合わせ先」 
続いて、家族で安心して使うための機能についてご案内します （••► P .52)。 


セキュリティ対策ソフトの初期設定をする 47 


「ウイルスバスター J の初期設定をする 


■ r ウイルスバスター」をインストールする 



他のソフトウェアを終了してください 

インス!-ール終了後、自動的に再起動します。他のソフトウェアをお使いになって 
いる場合は、他のソフトウェアを終了してからインス I ルしてください。 


❶ 「パソコン 準備 ばっちりガイド」の「セキュリティソフト」を クリックし、 
© 「実行する」をクリックします。 


❶ 



パソコン準備ばっちりガイド 


パソコン瀑備ばつちりガイドでは、パソコンを使うために必要な設定や t キユリテイ対策などを臞番に 
ご案内します。ぜひ、このガイドを使つて、パソコンを使うための華倕をばつち0進めてください。 

マークについて：このパソコンを安心してお使いいただくために必要な進備を示します。 


はじめ I こ ] 

必ず実施してください- 

_西面で見るマニュアル ] S 9 
ィンタ-ネット 1 

龍 LAN I 


降ア、 y プデートナビ ] ^ 



_マィリカパリ | S ? 

必要に応じて実施してください—— 


メール 

坤 i-r-7m'Avm 

㈣ ©メニュ- 


I セキユリテイソフト 


ここでは、ゼキュリティ対策ソフトの初期設定を行い、使え 
るように準備します。このノ〇ノコンには 、 「Norton 
Internet SecurityJ (ノートンインターネツト t キュリテ 
ィ）と「ウイルスパスター」の2つのソフトウェアが用意さ 
れています。どちらか1つを選んで初期設定をしてくださ 
い。 

インターネツトに接続しない場合も、データによるウイルス 
感染を防ぐため、セキュリティ対策ソフトの初期設定を実施 
することをお勧めします。 

なお 、 「Norton Internet Security 」 や「ウイルスパスタ 
- J 以外の 1 Z キュリティ対策ソフトをお使いになる場合は、 
この操作はとばして、左側のメニューから[ユーザー登録] 
をク! J ツクしてください • 


■ Norton Internet Security 


I 終了する] 


キ^^イ？^ するには、 

❷ 〇 新する Q 

つたら、 左^!^ 一 1 一 か y cr —ザー登録] 


[実行する]をク_」ックしてください • 


: 一登録]をク_」ックしてください • 


(画面は機種や状況により異なります) 


2 


「ウイルスバスター」のポタンをクリックします。 


セキユリテイ対策ソフト遥択 

セキュリティ対策ソフトを選 W します。 

お使いになるソフトウェアのポタンをクリックしてください。 

♦ご注意 ♦ 

インストールできるソフトウェア tt 、 1つ E けです。インストール锘は、ソフトウェア喊更はできま 
せん。 


iNur tun inierr 

iei n.y — 

このポタンを選択して先に進むと 、「 Norton Internet Security 」 のインストール 
が'始まります。インストル後に表示される画面で•初期設定をすると利用で•き 
るようになります。初期設定が'完了してか590日 PbI 定義ファイルのアップデー 
卜が.で■きます。 





このポタンを選択して先に違むと、「ウイルスパス5一」の画面が‘表示されますの 
で、インストールを行 CV 完了後に再起動します。し tt ちくしてユーザー登録画 

魏 1?織％■歡 V 撼識鱗 

Pel 1^ ーンフアイルのアツ:?デートが利用で'4ます。 
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3 画面の内容をよく確認し、インストールを開始するには、「同意する」をクリツ 
クします。 

「同意する」をクリックした後は、セキュリティ対策ソフトを変更することはできませんので、ご 
注意ください。 


セキユリテイ対策ソフト逞択 


インストール後は、せキュ_开ィ対策ソ？卜の変更 a できません。 


選択され fcy フトウェアを確認し、インストールに同意する場合は[同 
各は[同意しない]をりリツりしてく旣 u 



同意抑 (5) 


-同意しな wo ) J 


斗 「ユーザーアカウント制御」ウインドウが表示されたら、「続行」をクリック 
します。 

5 この後は、画面の指示に従ってインストールします。 

「次へ」「はい」「同意します」 rOKJ 「インス!ル」などをクリックして、操作を進めてください。 

6❶ 「セットアップの終了」という画面で、「今すぐ再起動する」に®がつい 
ていることを確認し、 ❷ 「完了」をクリックします。 



パソコンが再起動します。 

この後は、画面の指示に従ってウイルスバスターの設定を行つてください。 


■ 「ウイルスバスター」の設定 

「ウイルスバスター」のパーソナルファイアウォール機能を使うときは、インターネットの接続形態に 
合わせた設定が必要です。 

次の手順に従って、設定してください。 

©(スタート）—「すべてのプログラム J — 「ウイルスパスター 2007 J I ■ウ 
イルスバスターを起動」の順にクリックします。 

概要説明の「動画マニュアル」を開始するか確認する画面が表示されます。 
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「キャンセル」をクリックします。 

「ウイルスバスター」のトップ画面が表示されます。 


謝。搬ス獅の 


觸»臟广か 




r™n オンラインユーザ登録を実行してください 

® 為鱗ど飄す入湯し觀卜■を有幼に 




f |-lj 現在 (D 状況 



" \ 

摩調職/ 


❹縫環/ 

I ◎ 

| (y ヘルブとサポ'■卜 



「不正侵入対策/ネットワーク管理」をクリックします。 


「パーソナルフアイアウオール」の「設定」をクリックします。 


(Q 

會ゥ心 


ルス/スパイウIア対策 


I. 颂激 


I •歡識 

C?) ヘルプとサポ-卜 


© パーソナルファイアウォール (E) ノ有効 

ネットワ-⑽らの不正アクセスや攻 S を防止しま'! 

現在のブ□ファイル 家庭内 

セキュリティレペル 中 

to 

ネ，トワ Hn 

1 1 猫¢2)...1 

© 無揉 LAN パト□ール(和 

X無効 

© ホ'-ムネ9トワーウ苷理 (Q) 

X無効 


「プロファイルの設定」で、インターネットの接続形態に合わせたプロファ 
イルを選択します。 

例えば、 ADSL や光ファイバーなどを利用している場合は、「家庭内ネットワーク2」をクリック 
して選択し、「このプ□ファイルを有効にする」をクリックして、 「0K」 をクリックします。 


ノ（ーソナノレフアイアウォ ーノレ 

m パーリナルファイアウォールを有効にする⑻ 

現在のブ□ファイル： 家庭内ネットワーク！ 

□ネットワ-ク接続琛境の変更を自肋的に認識する (y) 
ブ□ファイルの設定 




匚追加 (0) I [編集® I [肖職 CB) | [ こ®ブロファイルを有幼にす獅 ] 




家庭内ネットワーク1 


[ブ□フアイル©インポート(秘I [ブ□ファイル©エクスポート (EM 
ブロファイル詳細： 


名前:家庭内ネットワーク2 

説明:ルータ糾ブ ©ADSL モデムやブロードパンドルータなどを介してインターネットに格続している埸合 
セキュリティレベル:低 


匚ネ刀期設定のプロファイルに戻す®] 


[ OK(O) | [キャンセル® | [この画面の説明 (Jj) I 















































































説明 

サベて®ファイル 
C ： ドライブ 
ブ□グラムファイル 
フロ9ピードライブ （ ft ) 

マウ□付きファイル 
インターネツト閎連ファイル 
Word 文眷 
Excel フアイル 
スパイウ I ア検索 
セキュリティ詮断 


検索スケジュール 
1&00 (月1回1日） 
1200 (週1回金睹日) 
15:00 (月1回15日） 
12:00 (& B ) 

12:00 (毎日） 

12：00 (毎日） 

12:00 ( SB ) 

12:00 ( SB ) 

21:00( 月1回1日） 
2200 (週1回金睹日) 


0 K (0) II キャンセル ( Q ) この画面®!兑明 ( H ) 


予約検索 @ 

5前[こ設定したスケジュールと検索オブシヨンに従って、自助的にウイルス/スパイウ I ア検索、セキュリティ i 雜肋擺始されま 


jiamlr 編集 (D [ 則除 (E) 


■ ご購入時の自動スキヤン設定 

「ウイルスバスター」は、定期的にウイルススキヤンを行う設定になっています。 
定期的にウイルススキャンを行う設定は、お使いの状況にあわせて変更してください。 


この画面は、次の手順で確認できます。 

1「ウイルス/スパイウェア対策」をクリックします。 

2「予約検索/手動検索」をクリックします。 

3「予約検索」をクリックします。 

■ アップデート機能を有効にする 

アップデート機能を有効にするには、「オンラインユーザ登録」をしてください。 

ユーザー 登録にはインターネットに接続できる環境と、メールアドレスが必要です。 

詳しい使い方については、「ウイルスバスター」の「ヘルプとサボート」をご覧ください。 

■ パターンファイルのアップデート期限 

ユーザー登録が完了してから 90 日間は、パターンファイルのアップデートが利用できます。 
その後も使い続けるには、更新手続き（有料）が必要です。 

■ お問い合わせ先 

「ウイルスバスター」については、トレンドマイク□株式会社にお問い合わせください。 

麵 

▼お問い合わせ先 

〇『サボート&サービスのご 案内』 

—「困ったとき」--「サポート窓口に相談する」—「ソフトウェアのお問い合わせ先」 


C 


続いて、家族で安心して使うための機能についてご案内します （••► P .52)。 


抝 □□□□□□□□□□ 
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家族で安心して使うための機能 

■ 青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス防止について 

インターネットの発展によって、世界中の人とメールのやりとりをしたり、個人や企業が提供しているインターネット 
上のサイトを活用したりすることが容易になっており、それに伴い、青少年の教育にもインターネットの利用は欠かせ 
なくなっています。しかしながら、インターネットには違法情報や有害な情報などを掲載した好ましくないサイトも存 
在しています。 

特に、下記のようなインターネット上のサイトでは、情報入手の容易化や機会遭遇の増大などによって、青少年の健全 
な発育を阻害し、犯罪や財産権侵害、人権侵害などの社会問題の発生を助長していると見られています。 

• アダルトサイト（ポルノ画像や風俗情報） 

-出会い系サイト 
• 暴力残虐画像を集めたサイト 
• 他人の悪口や誹謗中傷を載せたサイト 
• 犯罪を助長するようなサイト 
-毒物や麻薬情報を載せたサイト 

サイトの内容が青少年にとっていかに有害であっても、他人のサイトの公開を止めさせることはできません。情報を発 
信する人の表現の自由を奪うことになるからです。また、日本では非合法であっても、海外に存在しその国では合法の 
サイトもあり、それらの公開を止めさせることはできません。 

有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術が、「フィルタリング」といわれるものです。 
フィルタリングは、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、情報受信側で有害サイトの閲覧を制御する技術で、100% 
万全ではありませんが、多くの有害サイトへのアクセスを自動的に制限できる有効な手段です。特に青少年のお子様が 
いらっしゃるご家庭では、「フィルタリング」を活用されることをおすすめします。 

「フィルタリング」を利用するためには、一般に下記の2つの方法があります。 

「フィルタリング」はお客様個人の責任でご利用ください。 

1. パソコンにフィルタリングの機能を持つソフトウェアをインストールする。 

2. インターネット事業者のフィルタリングサービスを利用する。 

これらのソフトウェアのインス I ル方法やご利用方法については、それぞれのソフトウェアの説明書またはヘルプを 
ご確認ください。 

なお、ソフトウェアやサービスによっては、「フィルタリング」機能を「有害サイトブロック」、「有害サイト遮断 」、 「Web 
フィルタ」、「インターネット利用管理」などと表現している場合があります。あらかじめ機能をご確認の上、ご利用さ 
れることをおすすめします。 

FMV には、 「 i - フィルター」が用意されています。 

ご利用期間30日間の体験版となっていますので、ぜひお試しください。 

利用開始から30日間を超えてご利用になる場合は、継続利用の登録（有償）を行うか、市販のフィルタリングソフトウェ 
アをご購入の上、ご利用ください。 

「 i - フィルター」のインストール方法やご利用方法については、『画面で見るマニュアル』をご覧ください。 

史] 『画面で見るマニュアル』 

—「7.添付ソフトウェアー覧（読み別)」— 「FGHIJ」—「i- フィルター」 

[参考情報] 

• 社団法人電子情報技術産業協会のユーザー向け啓発資料 
「パソコン • サボートとつきあう方法」 

デジタルアーツ株式会社 （ i フィルター提供会社） 

• 「フィルタリングとは-家庭向けケーススタディー」 

■ Windows Vista の「保護者による制限」機能について （Windows Vista Business を除く） 

Windows Vista の「保護者による制限」機能を利用すると、パソコンで子供が遊べるゲーム、使用できるプ□グラム、 
アクセスできる Web サイト、および時間を制限 • 管理することができます。 

「保護者による制限」は、©(スタート）—「コント□—ルパネル」—「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」 
にある「保護者による制限」で設定することができます。 

詳しぐよ、 Windows のヘルプを表示し、「制限」で検索して「保護者による制限を設定する」をご覧ください。 


^ 2 続いて、ユーザー登録をしましょう （••►P.53)。 
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ユーザー 登録をする 


お客様の情報、およびご購入いただいた FMV の機種情報を登録していただくことでお客様 
1人1人に、よりきめ細かなサボート•サービスをご提供いたします。できるだけ早く、ユー 
ザー登録をすることをお勧めします。 


■ユーザー登録をすると 

•お客様専用の「ユーザー登録番号」と「パスワード」が発行されます。 

• 自動的に 「FMV ユーザーズクラブ AzbyClub [アズビィクラブ]」の会員に登録されます。 
※AzbyClub とは、お客様に FMV を快適にご利用いただくための会員組織です。入会金、年会費は無 
料です （2 年目以降も無料)。 

■ユーザー登録をするには 

インターネットに接続していない方や、ホームページによるユーザー登録がご利用できない方は、 
〇『サポート Si サービスのご案内』をご覧になりユーザー登録を行ってください。 

ホームページからユーザー登録ができる方は、次の操作を行ってください。 


〇 「パソコン準備ばっちりガイド」の「ユーザー登録」をクリックし、 ❷ 「実行する」をクリック 
して表示される手順に従って操作してください。 


a パソコン華箱ばっちりガイド 


パソコン準備ばつち0ガイド 


パソコン進梅ばつち〇ガイドでは、パソコンを使うために必要な設定やユリテイ対策など〇^を臞番に 
|ご案内します•ぜひ、このガイドを使って、パソコンを使うための塞傷をばっちり進めてください • 

V マークについて：このパソコンを安心してお使しヽいただくために必要な華«を示します。 


❶ 


la はじめに 
必ず実施してく?; 


西面で見るでニユアノレ 


織 LAN 


^ ア、ゞフつ •一トナヒ 


ri 


線に応じて実施してください 


終了 T5 1 


ユ_ザ_登録 


ここでは、インターネットを使って、富士通のホームページ 
からユーザー登録（お客様の情報やご購入されたパソコンの 
機種情報を登録していただくこと）を行います。 

ユーザー登録を行ラと、各種サボートがご利用になれます。 


ユーザー登録を初めて行う場合は、新規登録を行ってくださ 
い。以前、富士通製品を購入し、ユーザー登録を行ったこと 
がある場合（ユーザー登録番号をお持ちの場合）は、製品の 
追加登録を行ってください • 

次の手顺に従って、ユーザー登録を行います， 

1. 保証書を用意します.新規にユーザー登録する方は、 
n I ■サボー 卜&サービスのご案内 j と筆記用具も用意 


r ユ-ザ ド 登録 j 

終わつたら、左カノ 


する]をク 1 J ツクしてください • 


^n'J] をクリックしてください • 


(画面は機種や状況により異なります） 


， N 

ユーザー登録について、 

詳しくは次のマニュアルをご覧ください。 

〇『サボート&サービスのご案内』 

-「ユーザー登録 • 特典」 


Vs _ ノ 

続いて、パソコンの状態を保存（マイリカバリ）しましよう （••►P.54)。 
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今まで設定したパソコンの状態を「マイリカバリ」を使って保存しておくと、いざというと 
きに復元できるので安心です。 

ここでは、「マイリカバリ」でディスクイメージを D ドライブに作る方法を簡単に説明します。 
詳しくは、 D 『トラブル解決ガイド』をご覧ください。 

善画 

▼ 「マイリカバリ」の使い方について 
D 『トラブル解決ガイド』 

—「「マイリカバリ」でいざというときも安心」 


❶ 「パソコン準備ばっちりガイド」の「マイリカバリ」をクリックし、 ❷ 「実 
行する」をクリックします。 


❶ 



(画面は機種や状況により異なります) 


「マイリカバリ」が表示されます。 
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2 「マイリカバリ」の「つくる」をクリックします。 



3 


作成するディスクイメージに付けるコメントを入力し、「次へ」をクリック 
します。 



H rOKJ をクリックします。 

パソコンが再起動します。「ディスクイメージの作成」という画面が表示されるまで、しばらくお 
待ちください。 

5 TD ドライブにつくる」をクリックします。 

▼ D ドライブ以外にディスクイメージを保存する場合 
D 『トラブル解決ガイド』 

-「「マイリカバリ」でいざというときも安心」 
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6 r ディスクイメージの作成」という画面が表示されたら「次へ」をクリック 
します。 



7 「実行」をクリックします。 

ディスクイメージを作成し始めます。しばらくお待ちください。 

8 「ディスクイメージを作成しました。」と表示されたら、「完了」をクリック 
します。 

Windows が再起動します。 

これで、「マイリカバリ」で作成したディスクイメージが D ドライブに保存されました。 
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ここまでの作業が終わると、バソコンの準備は完了です。 


バソコンの準備はすべて完了していますか？ 


このマニュアルで説明してきたパソコンの準備が、すべて完了しているか確認してください。再確認し 
たい項目や、完了していない操作については、各参照先に戻って再度確認または操作してください。 
なお、インターネットに接続しない場合、4、5、6は必要ありません。 



項目 

参照先 

1 

□ Windows のセットアップ 

••► P .1 

2 

□ 「必ず実行してください」を実行する 

••► P .12 

3 

□ 『画面で見るマニュアル』の準備をする 

••► P .18 

4 

□ インターネットを始めるための準備をする 

••► P .20 

5 

□ Windows を最新の状態にする 

••► P .35 

6 

□ FMV を最新の状態にする 

••► P .39 

7 

□ セキュリティ対策ソフトの初期設定をする 

••► P .42 

8 

1 1ューザー登録をする 

••► P .53 

9 

□パソコンの状態を保存する（マイリカバリ） 

••► P .54 
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テレビの初期設定をする 


パソコン起動時に「テレビの初期設定」画面が表示されたり、デスクトップにテレビの初期設定アイコ 
ンが表示されたりする場合はテレビの初期設定をする必要があります。 

テレビの初期設定は、コンピュータ名を半角英数字 (a 〜 z、A 〜 Z、 〇〜 9) に変更してから、 「DigitaITVbox」 
の初期設定を行つてください。 


コンピュータ名を変更する 


1. ©(スタート）—「コント□—ルパネル」の順にクリックします。 
「コント□—ルパネル」ウインドウが表示されます。 

2. 「システムとメンテナンス」をクリックします。 



3. 「システム」をクリックします。 
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4. 「設定と変更」をクリックします。 

次のような画面が表示されない場合は、「システム」ウインドウ画面右上の^!をクリックして 
ください。 



(この後の画面例については機種や状況により異なります) 


5. 「ユーザーアカウント制御機能」ウィンドウが表示されたら、「続行」をクリックします。 
「システムのプ□パティ」ウィンドウが表示されます。 

6. 「コンピュータ名」タブにある「変更」をクリックします。 



「コンピュータ名の変更」ウィンドウが表示されます。 
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7. 「コンピュータ名」に入力された文字を削除して、半角英数字 （a 〜 z、A 〜 Z 、 〇〜 9) で新し 
いコンピュータ名を入力します。 



必ず半角英数字 （ a 〜 z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) で入力してください。 

コンピュータ名は半角英数字 （a 〜 z、A 〜 Z、 〇〜 9) で入力してください。（％な 
どの記号は入力しないでください。）半角英数字 （a 〜 z、A 〜 Z 、 〇〜 9) で入力し 
ないと、パソコンが正常に動作しなくなる可能性があります。 


コンピュータ名の変更 


ノ 7F 

ふじこ- PC 

[ 詳細⑽ ... 」 

フ HJi) ■ルづ⑽:_ 

WORKGROUP 


[OK | [ キやンセル ) 


8. 「OK」 をクリックします。 

「コンピュータ名/ドメイン名の変更」ウィンドウが表示されます。 

9. 「OK」 をクリックします。 

10. 「システムのプ□パティ」ウィンドウの「閉じる」をクリックします。 
再起動を要求するメッセージが表示されます。 

11. 「今すぐ再起動する」をクリックします。 

パソコンが再起動します。 


必ず半角英数字 （ a 〜 z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) 
で入力してください。_ ♦ 


す。 Windows Vista™ Home Premium を実行しているコンピュータをド >1 イ 
ンに参加させることはで•きません 。 immi 


コンピュ-夕名必 


fujiki 


fDigitalTVboxJ の初期設定をする 


1. 「テレビの初期設定」ウィンドウが表示されていたら、 「0K」 をクリックします。 

2. デスクトップにある p (テレビの初期設定）をクリックします。 

「テレビの初期設定」の起動メッセージが表示されます。 

3. 「実行する」をクリックします。 



4. 「ユーザーアカウント制御機能」ウィンドウが表示されたら、「続行」をクリックします。 

5. テレビの初期設定が始まります。そのまましばらくお待ちください。 
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6. 再起動を要求するメッセージが表示されたら、 「 OK 」 をクリックします。 

パソコンが再起動します。 

7. デスクトップにある® (パソコン準備ばっちりガイド）をクリックします。 

引き続き「「必ず実行してください」を実行する」 手順11 (••► P .15) からパソコンの準備を 
再開してください。 


「テレビの初期設定が正常に終了しませんでした」と表示されたら 

「0 K 」 をクリックしてメッセージ画面を閉じ、再度「コンピュータ名を変更する」 
(••► P .58) から設定し直してください。設定し直す際に、必ず「コンピュータ名」 
が半角英数字 （ a 〜 z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) になっていることを確認してください。 
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補足情報② 


今までお使いになつていたパソコンの設定を移行する 

このパソコンには、今までお使いになっていたパソコンの設定や必要なデータの移行をガイドする 「PC 
乗換ガイド」というソフトウェアが用意されています。 

移行できる主なデータは以下の通りです。 

• マイドキュメントやデスクトップ上のファイル 

• Windows ® Internet Explorer ® 7の設定やデータ 

• Microsoft ® Office Outlook ® 2007、 Microsoft ® Outlook ® Express (お使いになっていたパソ 
コンの〇 S が Windows Vista 以外)、 Microsoft ® Windows ® メール（お使いになっていたバソコ 
ンの〇 S が Windows Vista ) の設定とメールのデータ [ 注 ] 

•すべてのユーザアカウント 

注：「◎メール」の設定やデータは移行できません。 Microsoft ® Outlook ® Express の下書きとゴミ箱のデータは移行できません。 


「 PC 乗換ガイド」をお使いになる上での注意 


• 今までお使いになっていたパソコンが、次の os の場合のみお使いいただけます。 

■ Windows Vista ® Ultimate 

- Windows Vista ® Home Premium 
- Windows Vista ® Home Basic 
- Windows Vista ® Business 
- Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 

■ Microsoft ® Windows ® XP Professional 

- Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 

•「 PC 乗換ガイド」を実行すると、このパソコンに設定した情報やデータに、お使いになっていたパソ 
コンの情報が上書きされます。 

• Microsoft ® Windows ® 2000 Professional をお使いの方は、インターネットや E メールなどの 
利用環境は移行できません。 

•内蔵モデムが搭載されていない機種には、内蔵モデムを使ったインターネットの利用環境は移行でき 
ません。 


「 PC 乗換ガイド」を使う 

「 pc 乗換ガイド」については、 史) 『画面で見るマニュアル』をご覧ください。 

麵 

▼「 PC 乗換ガイド」 

『画面で見るマニュアル』 

-「7.添付ソフトウェアー覧（読み別 )」— fPQRSTJ - 「 PC 乗換ガイド」 


62 







補足情報③ 


「プログラム警告 J や「セキュリティ警告 J ウインドウが表 
示された5 


ご購入時にインス!-ールされている次の一覧にあるソフトウェアは、ネットワークに接続しても問題あ 
りません。「プログラム警告」や「セキュリティ警告」ウィンドウが表示された場合は、表示されたパ 
スと次の一覧にあるパスが同じであることを確認の上、「* * * * を許可する」などを選択してください。 
なお、お客様がソフトウェア会社のホームページなどを通じて、不具合の修正や大幅な機能改善などの 
アップグレードを行うと、ソフトウェアのパスが自動で変更されて一覧と異なる場合がありますのでご 
注意ください。 


プログラム名 

パス 

MyMedia 〔注 1 〕 

C:¥P 「 og「am FilesVFujitsuVMyMediaVMyMediaVMyMeclia.exe 

FMV ステーション Tool アプリケーション〔注 1 〕 

C:¥P 「 og「am Files¥Fujitsu¥MyMedia¥MyMedia Server TOOL¥ 
FMVSTTool.exe 

MyMedia Server 〔注 1 〕 

C:¥P 「 og「am Files¥Fujitsu¥MyMedia¥MyMedia Server TOOL¥ 
MyMediaServer.exe 

MyMediaServerHelper 〔注 1 〕 

C:¥P 「 og「am Files¥Fujitsu¥MyMedia¥MyMedia Server TOOL¥ 
MyMediaServerHelper.exe 

MyMediaServerTool 〔注 1 〕 

C:¥P 「 og「am Files¥Fujitsu¥MyMedia¥MyMedia Server TOOL¥ 
MyMediaServerTool.exe 

リモコンでインターネット ® 3 

C:¥Program FilesVFujitsuVRbrowserVRbrowser.exe 

@ 映像館 Web ページを作る ® 3] 

C:¥P 「 og「am FilesVFujitsuVNRSVWizardHTML.exe 

@ 映像館 i モード用 Web ページを作る 

C:¥P 「 og「am FilesVFujitsuVNRSVWizardCHTML.exe 

@ 映像館 EZweb 用 Web ページを作る 6±3] 

C:¥P 「 og「am FilesVFujitsuVNRSVWizardEZweb.exe 

@ 映像館 SoftBank 用 Web ページを作る a±3〕 

C:¥P 「 og「am FilesVFujitsuVNRSVWizardJSkyWeb.exe 

PowerUtility -リモート管理機能 

C:¥P 「 og「am FilesVFujitsuVPowerUtilityVremoteVPUTLRADM.exe 


注 1: Windows Vista Home Premium または Windows Vista Business 搭載機種 
注 2 : リモコン添付の機種または DESKPOWER LX シリーズ 
注 3 : BIBLO LOOX を除く 


補足情報③63 

















補足情報④ 


『画面で見るマニュアル』の動作条件 


0 S 

Windows Vista ® Home Premium 

Windows Vista ® Home Basic 

Windows Vista ® Business 

ソフトウェア 

Windows ® Internet Explorer ® 7 

Adobe ® Flash ® Player 9.0 

Adobe ® Reader ™ 8.1.0 

メモリ 

512 MB 以上 

発色数 

中 （16 ビット）以上 

解像度 

1024 x 768ピクセル以上 

上記の条件を満たさない解像度の場合、「なるほどパソコン入門」はお使いになれません。 

対象機種 

『画面で見るマニュアル』が搭載されている FMV シリーズ 

その他 

•初回起動時のみ 、 Windows Vista のユーザーアカウントが「管理者」に設定されている 
必要があります。 

• ご購入時に搭載している 0 S でのみ動作保証します。 
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使いたい機能の 

準備をする 


•拳 參參 


ここまでの準備が完了したら、目的に合わせて 
次のマニュアルをご覧ください。 


FMV 取扱ガイド 


を調節したい 



FMV 

參參參參暑參 

の明るさを調節したい 



^ 12 •• 籲争#參 

FMV 取扱ガイド m 

を增ゃしたぃ 

〇 


物棚し XV 似咖 f A 

IS h， 费 一 

•sexim. «on フ卜 * <>► _ 

鑣 in 烫禱 認証を使いだ:し、 

(指紋センサー搭載機種のみ） 


晒國 

■晒 VWi 

を使いたい 

(ワンセグチュ-ナ-搭載機種のみ） 

〇® を使いたい 

V (FeliCa ポート搭載機種のみ） ) 



fo^ V - i^l 

■•law 

Fujrrsu 


J 1 。、ノ — 1 、ノナ r J-i、l 


関する情報はこのマニュアルを 
ご覧ください。 



〇 


FMV テレビ取扱ガイド 


(テレビチューナー搭載機種のみ添付） 


FMV 


FMV 

テレビ操作ガイド 



FUJITSU 


その他、テレビの機能に関する情報は 
このマニュアルをご覧ください。 













































m 面で見るマ—ュアル』 
を活用しよラ/ 


パソコンを使う準備ができたけれど、操作がわからない。 
そんなときは、マニュアルで操作方法を探しましょう。 



マニュアルには、冊子マニュアルと電子マニュアル『画面で見るマニュアル』があります。『画面で見 
るマニュアル』には、冊子マニュアルに記載されていない情報やサボート情報などが紹介されていま 
す。また、冊子マニュアルのデータも搭載されているので、わからないことを探すには、『画面で見る 
マニュアル』が便利です。 


A 


『画面で見るマニュアル』の起動方法 




® (スタート）—「すべてのプ□グラム 」 —「FMV 
画面で見るマニュアル」の順にクリックします。 



探し方はいろいろ！ ——「検索」、「目次」、「索引」、「力 

テゴリ」の4つの方法でわからないことを簡単に調べられます。 


詳しい使い方は「使い方」 
をご覧ください。 



はじめての人でも安心！ —— パソコン 

の基本操作やセキュリティの基礎について 
アニメーションで説明します。 [注] 

注： BIBLO LOOX P シリーズをお使いの場合、「なるほど 
パソコン入門」の「マウス/フラットポイントの練習」の「フラッ 
トポイントの練習」はお使いになれません。マウスポインタ 
を操作するには、スティックポイントを使います。 




へクコてみよう, 

2 .【半角金角 >4 -を釋 f [V 

3人力：親みめ4•一奢壽す, 

.1 < 1 

8je«t« 入力す綦 

\ ♦こ® +-t 押す 1 

CH» 聲 -SIM 入办 

キイーか*- SAL て， fta め!於？て •• 



# © 〇 © f 



























































































































ろいろなソフトウェアを 
使ってみよう/ 


どのソフトウェアを使えばやってみたいことができるのかわからない。 
そんなときは、「@メニュー」でソフトウェアを探してみましよう。 



「◎メニュー」を使うと、ソフトウェアを目的に合わせて簡単に探すことができます。 



A 


\ @メニュー」の起動方法 




® (スタート）-^「すべてのプログラム」—「@メニュー」— 
「@ メニュー」の順にクリックします。 



目的でさがす 


©メニューの*定 ヘルプ鼉小化 w じる 

@© S ) 


t@ インターネット - 



^ E メール 

扃 文 害 作成 

ホームページを見る 

_ホームぺージを作る(ホームぺージ Nlriia) 

ホームページを日本語に_択する 

絶 趣味•実用 

ホームページを作る（ @ 映像館） 

/ 音楽•音声 

j インターネットハガキを作る 

ノインターネットで写真を公開する 

㈡ 画像•映像•写真 

FTP サーバーにファイルを転送する 

^ DVD 1 

ン 有客なホームページの _K を制限する 

M ゲーム•学習 

自分のホームページを作って、 

V インタ-ネットで公 pi する ■ 


WfT. 

_ 安心•サポート 

ふホームネットワーク 1 
% パソコンの設定 1 

逆サインアップ 

% 

0 ぉ気に入り ^Cu 




enifly でインターネツト 

このソフトを使う 


K 明 

画面の指示に従って入力していく] 
に入会できます。インター： 
メールの設定も自動でできます， 

の方も，ここから堉«設定できます。 


1 

ネット^^ 
„すでに会 B 


*豳， ■ .itojiirfa n 

o ^\ T ニュアルを見る 


::ン 


よ<使うソフト 


(画面は機種や状況により異なります） 


〇 カテゴリを選択します。 

I 

〇 表示された目的からやってみたいことを選択します。 

i 

0 「このソフトを使う」をクリックしてソフトウェアを起動します。 


ソフトウェアに関する 
説明やマニュアルを 
見ることができます。 


PPOINT 

©(スタート）—「すべてのプ□グラム」に登録されていないソフトウェアを使う 


「すべてのプ□グラム」に登録されていないソフトウェアもあります。登録されていないソフトウェアを使い 
たいときは、「このソフトを使う」をクリックし、表示される画面の指示に従って操作すると、「すべてのプロ 
グラム」に登録されます。 
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※画面は機種や状況により異なります。 


サイドバ ■と 
ガジエツ トを 
活用しよう。 




サイド バーとは、 「時計」や「カレンダー」などの 
便利な小道具（ガジエット）を表示させておぐ昜所 
です。ここでは、とても便利な 
2つのガジエットを紹介します。 



•FMV ランチヤーガジエツト 

FMV でできるいろいろなことを、ここから始 
められます。 


lr=liiKl ： JF4ewKariRil 


@メ ニニ 



ゆったり設定2 
壁紙かん•換樺替え 
はじめよう y 育楽配信 
莱しもう/映像配倍 


- 『 FMV 画面で見る マニュ 
アル』で調べたいことや 
「氺氺氺氺氺氺（5；#胃¥)」 

などを直接入力し、検 
索できます。 


ここからいろいろなソ 
フトウェアを簡単にス 
タートできます。 


•AzbyClub ガジエット 


インターネット上の AzbyClub から送られて 
くる便利な情報を表示するガジエットです。 


? 

富士通さま情報 
[0123456789] 恥 
11/1111:11嫌！？ 
NEWS 

気圧が「台風並み 
_ノ V ノコ y 小ワザ集 
「迷惑メールを 、 g 
Q LAN/WAN ドラ i 
パの修正項目と 


•7 ジャンルの 
「時事ニュース」 

•便利!お得！ 

「 AzbyClub 新着情報」 

•タイムリーな 
「新着 Q & A 」 

ユーザー登録をして□グ 
インをすると、さらに便利 
にお使いいただけます。 


サイドバー/ガジェットについて、 詳しくは^ 『画面で見るマニュアル』 — 「1 . パソコンの基本」_ 
「 Windows の操作」—「サイドバー/ガジェット」をご覧ください。 
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